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B ひ W ノ ー チ ラス ノシ ク ネ チ ュ ア - シ リー ズ に 照準 を 合わ せ た 


STAND-BY POWER 
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KT88(UL)PP ア ンプ の 製作 


本 誌 9 月 号 で 発表 し た WE-4 A 
リプ ロ デ ュ ー サ に この 1 ヵ月 は 没頭 
0 鉄 針 の 使用 は 200 本 を 越え 
、 鉄 針 は SP レコ ー ド 片面 ご と に 
Me 

D 89160 イ コラ イザ に 使わ れ て 
いた WE-91A リ ター デー ショ ンコ 
イル (RET) を 東京 代々木 の ウェ 
スタ ン サ ウン ドイ ンク か ら 頒 け て も 
ら っ た 。 80 年 も 前 の . WE の トラ ン 
ス が 在庫 し て いる と は 私 も 信じ られ 
な っ か っ た . 日 本 は 凄い と 以前 アメ 
リカ の 知人 か ら 義 まし が られ た . 今 
回 の 91 A RET も 同様 で ある . 

回 路 図 の 指定 通り の 91 A RET 
の 使用 に よっ て , WE-4 A は さら に 
自然 な 音 に な っ た . 

WE-4 A リプ ロ デ ュ ー サ で の SP 
レコ ー ド 再生 は WE の スピ ー カ ・ シ 
ステ ム で 本 領 を 発揮 する . WE-555 
や WE-594 A が よく 合っ て いて , 
同じ WE で も 753C (WE-713 A 十 
WE-32 A,、KS-12004) や WE-755 A 
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で は 悪く は な い が , どう も し っ くり 
し な い .。 これ は この 1 ヵ月 間 に 実 験 
し た 結果 だ が , 現代 の スピ ー カ で も 
SP レコ ー ド が 古い WE 製 の スピ 
ー カ 並 に 生き 生き と し た 音 で 鳴ら な 
いも の か と , 真剣 に 考え 始め た . 


真空 管 史上 パワ ー 管 の 最後 
を 和 飾っ た KT 88 


オー ディ オ 史 を 振り 返っ て みる 
と , 増幅 素子 と し て 真空 管 が 半導体 
に 移行 し た 1960 年 代 に な る と 。 い 
と も 簡単 に 大 パワ ー が と れる 出力 管 
が 出現 し た . イギリス GEC 社 の 
KT 88 も その 一 つ だ っ た . 代表 的 な 
アン プ と し て Dynaco MARK 
が あげ られ る . マッ キン トシ ュ の 
MC 275 も KT 88 だ っ た . 

Dynaco MARK II は 5 極 十 3 極 
複合 MT 管 の 6 AN 8 が 1 本 前 段 
に ある と いう 構成 だ っ た .。 5 極 管 部 
が 電圧 増幅 段 に , 3 極 管 部 が P-K 分 
割 の 位相 反転 回 路 で 使用 され , 


KT 88 を 振っ て いる 極め て シン プ 
ル な アン プ で 60 W の 出力 を 得 て 
いた 。 当時 の 私 に は 60 W と いう 大 
出力 が ピン と 来 な か っ た 。 Good- 
mans の AXIOM 80 を 使っ て いた 
か ら だ . 

今回 KT 88 パウ ワー・ ア ンプ を 製 
作 す る 動機 に な っ た の は , アム トラ 
ンス に 修理 品 と し て 持ち 込ま れ た 
Dynaco MARKIII を パワ ー・ ト ラ 
ンス と 出力 トラ ンス を 生か し て 完璧 
に オー バ ホ ー ル を し た 聴か せ て も ら 
っ た の が きっ か け だ っ た 。 試聴 に 鳴 
らし た B 立 W シグ ネ チ ュ ア 802 が 
私 の 594A シス テム と 同様 の スピ 
ー ド 感 の ある 音 で 鳴っ た の に は 一 瞬 
耳 を 疑っ た ほど だ っ た . 

今 ま で 私 の 製作 し た パワ ー・ ア ン 
プ で B 立 W シグ ネ チ ュ ア 802 が こ 
の よう に 軽々 と 鳴っ た の は WE300 
B-WE 300 B-WE 212 A の シン グ 
ル ・ ア シ プ だ け だ っ た 。 も っ と も 
B 層 W シグ ネ チ ュ ア 802 を 私 の 自 


ご / 


vV EF86/6267 


1.5k1W 68001w 


AC100V 
Fuse 
ーーーー 〇 て ヽ へ Cー 一 〇 
5A 


作 ア ンプ すべ て で 鳴ら し た わけ で は 
な い . WE-86 B Type の WE 300 
B プッ シュ プル は も う 2 年 以上 アン 
プ 倉 庫 に 入れ たま まで, この と ころ 
火 を 入れ て いな い . 


EL 34 プッ シュ プル ・ ア ンプ を 
KT 88 に 改造 する こと に し た 


本 誌 2003 年 1 月 号 と 3 月 号 に 発 
表し た EL 34 プッ シュ プル ・ ア ンプ 
は B 電 源 の 整流 が ファ ー ス トリ カ 
ヴァ リ ・ ダ イオ ー ド の プ ブリッ ジ 整 流 
だ っ た が , その 後 SBD に 交換 する 
つも り で 棚 の 隅 に 置い て あっ た . 
SBD も 高 電 圧 型 で 30 A タ イプ が 
出来 た の で , ブリ ッ ジ 整流 を や め て , 
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半 波 整流 に し た いと 考え て いた . 
EL 34 を KT 88 用 に 改造 する の 
は , B 電源 と C 電源 (バイ アス 用 ) を 
の 変更 で 済む の で 早速 SBD を オー 
人 ダ 第 た 

第 1 図 が 改造 後 の 本 機 の 全 回 路 図 
で ある . 私 に と っ て KT 88 は 初 体 
験 の 球 だ っ た の で ,。GEC の KT 88 
の 規格 表 を アム トラ ンス で 見 せ て も 
ら っ た (第 2 図 )、 この 規格 表 の 発行 
日 は 1974 年 12 月 の Issue 5 だ っ 
た . 浅野 勇 著 [魅惑 の 真空 管 ア ンプ ] 
の 巻末 に は 1963 年 10 月 発行 の 
Issue 4 の KT 88 の 規格 表 が 載っ 
て いる こと が 後 で わか っ た . 

この 規格 表 の 中 に あっ た UL 接 


O ー62V テ 
つ _ 2.2k 2w 
Lo ZZ ZZ ミ 50K(B) 
2 o !50 p 十 

O V ー62V 


47k 2w 


続 の 固定 バイ アス に よる AB, 級 動 
作 を 選ぶ こと に し た . 選ん だ 理由 は 
無 信 号 時 の プレ ー ト + サ スクリーン 
グ ・ リ ッ ド 電流 を 1 本 当たり 50 mA 
に する と いう 単純 な 設定 だ っ た か ら 
だ . プレ ー ト 電圧 が 560 V と 460 V 
の 2 例 が あり , 前 者 の 最大 出力 が 
100 W, 後者 の 最大 出力 が 70 W な 
の で ,。 カソード 電流 を 50 mA に す 
れ ば , プレ ー ト 電圧 が 460V か ら 
560 V の 範囲 に な っ て いれ ば 良い と 
いう こと で ある . KT 88 プッ シュ プ 
ル の 2 本 分 の カソード 電流 は 最大 で 
も 300 mA 程度 な の で , 橋本 電気 の 
PT-400 B の B 巻 線 は DC 450 mA 
(ブリ ッ ジ 整流 時 ) あ る の で , 半 波 整 流 
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周波 数 (Hz) 
< 第 4 図 > 周波 数 特性 

に な っ て いた の で , KT 88 は グリ ッ いと も シン プル な 回 路 構成 で 大 出 


ドバイ アス 電圧 が 大 きい だ け 感 度 が 
低い . 

残留 雑音 は 0.5 mV で 標準 的 な 
値 で あっ た . 第 3 図 を 見 る と THD 
の 成分 が 第 2 高調 波 で ある . THD 
と 第 3 次 高調 波 の 差 が EL 34 の 時 
より 大 きく な っ て いる . これ は ビー 
ム 管 の 特徴 か も し れ な い . 
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力 が 取り 出せ る と いう の は 。 な に か 
あっ け に と られ た 感じ を 持っ た . 


周波 数 特性 (第 4 図 ) 


20 Hz か ら 70 kHz が マイ ナス 
0.6 dB, プラ ス 0 dB で あっ た . 改造 
前 の EL 34 ア ンプ で は 初段 管 の 
EF 86/6267 の プレ ー ト 回 路 に 入っ 


(2) 


100 P に し て いた . 本 機 で は 100 P 
に する し と 高 域 減 衰 が 大 きい の で 47 
P に し た . 10 kHz の 方 形 波 テス ト 
で も まっ た く 問 題 が な か っ た . また 
低 域 は 出力 トラ ンス の 優秀 性 を 物語 
っ て いる 。 


入 ・ 出 力 特性 (第 5 図 ) 


出力 60 W の 時 の 入力 電圧 が 0.6 
V,。1W が 70mV と いう 高 感度 ア 
ンプ に 仕上 が っ た . 


ブリッジ 整流 と 半 波 整流 の 音 
の 違い を 聴い て みた 


本 機 は モノ ・ プ ロッ ク ・ ア ンプ な 
の で , 片方 の アン プ を まず SBD の 
半 濾 整流 に し た . も う 一 方 の アン プ 
は バイ アス 電圧 を 深く し て KT 88 
に 対応 し た . 整流 素子 は B 電源 ( ブ 
リッ ジ 整 流 ) と バイ アス 電源 ( 両 波 束 
流 ) と も に ファ ー ス トリ カヴァ リ 型 
で ある 。. 

片 チ ャ ン ネ ル づ つっ 音 を 出し て みる 


(③) 
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と , か な り 音 の 差 が あっ た . ブリ ッ 
ジ 整 流 の 方 は ちょ っ と 華やか な 音色 
で キラ キラ し た 感じ で , 低音 が プン 
ブン 鳴る Hi-Fi ア ンプ の サウ ンド 
だ っ た 。 B 錠 W シグ ネ チ ュ ア 802 
は クリ ッ プ 感 な ど な く まっ た く 危 な 
げ な く 鳴 っ て いた . 

一 方 の 半 濾 整流 に 改造 し た アン プ 
は 音 の 切れ 込み が 良い , 反応 の 良い 
音 を 出し た . ピア ノ の 低音 部 の 音 は 

音 を 科 御 する よう に ハギ レ が い 
い . 演奏 が 鳴り や ん だ 膨 間 の 静寂 感 
が な に より も 見 事 だ っ た . 重い 音 だ 
と いう イメ ー ジ が 強かっ た 802 が 
まる で ホー ン 型 の よう に 軽々 と 鳴っ 
た の に は 本 当 に 嬉し か っ た . 

大 出力 パワ ー 管 は どちら か と いう 
と 重い 音 を 出す よう に 思っ て いた が 
Dynaco MARK II や マッ キン トシ 
ュ MC 275 は 透明 感 の ある 足取り 
の 軽やか な 音 だ っ た こと を 思い 出し 
た 。 い ずれ も パワ ー・ ア ンプ だ け の 
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@ 電 源 部 お よび チョ ー ク ・ コ イル 回 り の ワイ ヤリ ング 


単独 試聴 の 時 で ある . どちら も プリ 
アン プ が 個性 的 な 音質 を 持っ て いた 
た め に 。 プ リア ンプ に 音 の イメ ー ジ 
づけ を され て いた の が , CD 時代 に 
な っ て パワ ー ア ンプ だ け の 比較 試聴 
の 機会 で 知る こと が で きた . 


ヴィ ン テ ー ジ 管 と 現行 生産 管 
の 音質 比較 


今回 の 改造 アン プ で は 現行 生産 品 
の SOVTEK 管 を 使用 し た . 市 場 に 
は GOLD LION プラ ンド の オリ ジ 
ナル 管 や KT 88 相当 管 の アメ リカ 


EE 
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管 6550 も まだ 流通 し て いる . また 
現行 品 は ロシア 管 以 外 に , 東欧 諸国 , 
中 国 で も 生産 され て いる 。 古典 管 , 
と くに 直 熱 3 極 管 の 現行 品 は 名 前 が 
同じ で も オリ ジ ナ ル 管 と は 別 の 規格 
の 球 が あっ て , よく 調べ て みな いと 
差し 換え 不可 能 な 同一 名 の 真空 管 が 
ある . その 点 KT 88 は 近代 管 だ か 
ら 。 多分 すべ て の KT 88 が 本 機 で 
使用 で きる は ず だ . 本 機 を 使っ た 
「KT 88 の 聴き 比べ ] を し て みた い 
と 思っ だ た. 


@ 電 源 部 の クロ ー ズ アッ プ 
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